KAROL WENDA 


zolnierz wojsk powstanczych z r. 1863, 


przeżywszy lat 48, po długićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zakończył żywot doczesny w dniu 27 Listopada 1889 r. 


W smutku pogrążony ojciec zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 2 przy ulicy 

Garncarskićj (róg ul. Krupniczćj) w Piątek d. 29 Listopada b. r. o godz. 3 popołudniu 
wprost na Cmentarz. 


